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Resolution 1926 (2010) 

Adoptee par le Conseil de securite 
a sa 6327 e seance, le 2 juin 2010 

Le Conseil de securite , 

Prenant acte avec regret de la demission du juge Thomas Buergenthal, qui 
prendra effet le 6 septembre 2010, 

Notant que, de ce fait, un siege deviendra vacant a la Cour internationale de 
Justice et qu’il faudra le pourvoir pour le reste du mandat du juge Thomas 
Buergenthal, conformement aux dispositions du Statut de la Cour, 

Notant que, conformement a TArticle 14 du Statut, la date de Telection doit 
etre fixee par le Conseil de securite, 

Decide que T election pour pourvoir le siege devenu vacant aura lieu le 
9 septembre 2010 a une seance du Conseil de securite et a une seance de 
TAssemblee generate, a sa soixante-quatrieme session. 
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